Jozef 


OREK 


MGR INZ. LESNIK 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 30 lipca 1982 r. 


w 87 roku życia. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie przy zwło- 

kach w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w czwartek 

5 sierpnia br. o godz. 11.00, po czym nastąpi odprowadze- 
nie Zmarłego do grobowca rodzinnego. 


Pozostali w głębokiej żałobie i smutku: 
ŻONA I SYN Z RODZINĄ 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


